HEATHKIT ANTENNA COUPLER 


MODEL AC-1 


S&S MARTON HARRGR pic \ 


ANTEWNA 


SPECIFIC ATIONS 
Maximum RF Power Input........-...eeeeeee 15 watt 
Input Connection. ........ cee cece eet e eee etes 52 ohm coaxial cable 
Output Connection. ....... ee eee eee eee eee eee Single -ended 
Low Pass Filter Cut-off Frequency........... 36 megacycles 
PIM ENS 1ONS wresncvessesns-atosaveqeversyere vermin: scespvecerar evs eee © 7 1/8" x 4 3/8" x 4 7/8" 
Nets Wied iti g's xo o3s 0g aisha b 5% wets Weeteneteraudtetnnsens 2 Ibs. 


Shipping Welehie y se cee cei cscs esse sass nascar 3 ibs. 
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SCHEMATIC ANTENNA COUPLER 


